110 | L’objectif d’une lunette astronomique a une dlutenc# fusille flo 1 m et 
un diamètre d’ouverture de 6 cm; son oculaire n une OTUWjBnce do 
20 dioptries. Trouver la position et la grandeur du t'oreldHifliilnlrt* dans 
le cas de la mise au point à l’infini. www.ecoles-rdc.net 
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